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Una empresa de Sempra 

IENOVA HACE LAS SIGUIENTES PRECISIONES EN RELACION A LAS 
DECLARACIONES SOBRE SUS CONTRATOS CON LA COMISION FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD Y SUS FUNCIONARIOS 

Infraestructura Energetica Nova (“IEnova”) precisa lo siguiente: 

1. IEnova es una empresa mexicana que tiene 22 anos de operation en el mercado, 
generando mas de 40,000 empleos directos e indirectos, dando servicio a mas de 
500 mil consumidores mexicanos en 17 estados del pars. En todas sus operaciones, 
se ha conducido con estricto apego a la ley y absoluta etica e integridad. 

2. Todos los contratos de ductos de transporte de gas natural de la empresa con CFE 
fueron adjudicados bajo procesos de licitacion publica intemacionales abiertos y 
transparentes bajo estandares intemacionales de la industria. 

3. IEnova tiene un ducto que entro en operacion en mayo de 2017. Sin embargo, el 
servicio a la CFE fue interrumpido por actos de sabotaje sufridos en el ducto en 
agosto de 2017. Los hechos fueron denunciados ante las autoridades federales y 
locales. 

4. Carlos Ruiz Sacristan, Presidente Ejecutivo y Presidente del Consejo de 
Administration de IEnova, fue funcionario publico durante 24 anos. En ese 
periodo, fue Director General de Pemex unicamente 28 dias en diciembre de 1994. 
Esta fue la unica participacion del Lie. Ruiz en el sector energla como funcionario 
publico. Su ultimo cargo en el sector publico concluyo en diciembre de 2000. 
Carlos Ruiz es funcionario de IEnova desde 2012. En su ejercicio profesional en el 
sector publico y privado se ha conducido de forma etica, honesta y transparente. 




